EMILIA GRAFF 


żona majstra Slusarskiego, 


przeżywszy lat 54, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramentami, dnia 
4 lutego 1898 r. zasnęła w Panu. 


W smutku pozostały mąż i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, które się 
odbędzie w niedzielę dnia 6 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu L. 69 przy ul. Grodzkiej wprost na cmentarz. 


